रजिस्ट्री संडीएल - 33004/ 97 


REGD. NO. D . L.- 33004/97 


मत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. 18) . 


भाग I - खण्ड 1 
PART I Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 146 ] 
No. 146 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार अगस्त 5 , 1997 / श्रावण 14, 1919 
NEW DELHI , TUESDAY, AUGUST 5, 1997/SRAVANA 14, 1919 


श्रम मंत्रालय 
( केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड ) 

संकल्प 

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1997 
सं. यू - 23013 / 15 / 97 - एल उब्ल्यू, - ठेका श्रम ( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम, 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि ., एन. टी. पी. सी , भवन, कोर - 7, स्कोप 
काम्प्लैक्स, 7 , इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड़, नई दिल्ली के प्रतिष्ठाम में ठेका श्रम को समाप्त करने के प्रश्न की पड़ताल करने के लिए एक समिति का 
गठन करता है । 

2. समिति का संघटन और इसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे : 
1. श्री लक्ष्मण रवीन्द्र सिंह, 

" सदस्य " 
भारतीय मजदूर संघ , 
म्युनिसिपल क्वार्टर्स, परेड ग्राउंड , 

जम्मू -180001 
2. श्री नरेन्द्र सिंह कोहली, 

" सदस्य " 
अध्यक्ष, सेन्ट्रल बिल्डर्स एसोसिएशन , 
44/ 1, रीगल बिल्डिंग, 

नईदिल्ली- 110001 
3. क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय) , 

" सदस्य संयोजक " 
के. जी . मार्ग, 


नई दिल्ली - 110001 
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3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे : 

" नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन लि ., नई दिल्ली के सूचना केन्द्र में आपरेटर/ इन्स्ट्रमेंटेशन तकनीशियन की नौकरी/ कार्य में ठेका श्रम पद्धति के 
कार्यकरण का अध्ययन करना और इसके लिए उपयुक्त सिफारिशें देमा कि क्या एन . टी . पी . सी . के प्रतिष्ठान में नई दिल्ली स्थित इन्स्ट्रमेंटेशन केन्द्र में 
आपरेटर / इन्स्ट्रमेंटेशन तकनीशियन की नौकरी/ कार्य में , ठेका श्रम ( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 10 के उपबंध को दृष्टि में रखते 
हुए, ठेका श्रम नियोजन को समाप्त कर दिया आना चाहिए या नहीं । 

4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । समिति अपनी रिपोर्ट दो माह के भीतर प्रस्तुत कर देगी । 


VH . . Gre ,HTHAH , 


MINISTRY OF LABOUR 


( Central Advisory Contract Labour Board ) 

RESOLUTION 

New Delhi, the 5th August , 1997 
No. U - 23013 /15/97 -LW . — In exercise of the power conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and 
Abolition ) Act, 1970 (37 of 1970 ), the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
question of abolition of contract labour in the establishment of National Thermal Power Corporation Ltd . N . T.P . C . Bhavan , 
Core -7 . Scope Complex , 7, Institutional Area , Lodhi Road , New Delhi. 

2 . The Composition of the Committee and its terms of reference will be as under : 
(1 ) Shri Lakshman Ravinder Singh , 

"Member " 
BhartiyaMazdoor Sangh , 
Municipal Quarters Parade 
Ground 

Jammu - 180001. 
(2 ) Shri Narender Singh Kohli , 

"Member" 
President, Central Builders 
Association , 44 / 1 , Regal Building , 

New Delhi- 110001. 
( 3 ) The Regional Labour 

" Member Convenor " 
Commissioner (Central), 
K . G . Marg, 

New Delhi- 110001. 
3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows: 

" To study the working of contract labour system in the jobs/works of operator /instrumentation technician in the com 
munication centre of National Thermal Power Corporation Ltd ., New Delhi and to make suitable recommendations whether or 
not the employment of contract labour in the jobs/works of Operator/Instrumentation Technician in the establishment of 
N . T.P . C . at their Instrumentation Centre at New Delhibe prohibited keeping in view the provision of section 10 of the Contract 
Labour (Regulation & Abolition ) Act, 1970." 
4. The Headquarter of the Committee will be at New Delhi. Committee will submit its report within two months. 

S. K . DAS, Jt. Secy./Member , 
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